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PLEASE POST 


LARRY ENGLISH, C.A., APPOINTED CHIEF FINANCIAL OFFICER 
OF CONCORDIA UNIVERSITY 


MONTREAL / June 19, 1996 — Concordia University’s Board of Governors today 
announced the appointment of Larry English, C.A., as the University’s first Chief Financial 
Officer for a five-year term commencing July 22, 1996. 


The portfolio was formerly attached to the Office of the Vice-Rector, Institutional Relations 
and Finance, but was made a separate function in an administrative reorganization 
approved last fall by the Board of Governors; a move which will save the University 
$290,000 over the next two years. The Hon. Marcel Danis has been named the new Vice- 
Rector, Institutional Relations. 


Chief Financial Officers are rare among the ranks of senior administration in Canadian 
universities. Mr. English is one of only a few in Canada and the only one in Québec. He 
will report directly to the Rector and Vice-Chancellor. 


Mr. English is a graduate of Concordia University (BComm, 1978) and McGill University 
(Graduate Diploma of Accountancy, 1981). He became a Chartered Administrator in 1980 
and a Chartered Accountant in 1981. 


Since 1989, Mr. English has been the Director of Finance at St. Mary’s Hospital, where he 
oversaw the preparation and implementation of a $13-million plan to cut costs through 
efficiency measures without impact on the quality of services. This figure represented 20 
per cent of the hospital’s operating budget. 


Prior to his tenure at St. Mary’s Hospital, Mr. English held supervisory, managerial and 
directorial positions in audit and accounting with the Federal Business Development Bank, 
Victor, Gold and Co., and Pannell Kerr Foster. 


Mr. English has taught bookkeeping, taxation, financial management and small business 
courses since 1984 in Vanier College’s Continuing Education program. 


PLEASE NOTE: Reporters who wish to contact Mr. English — either by 
phone or in person — must schedule all interviews through the Concordia 
University Public Relations Department. 


Public Relations Department 
1455 de Maisonneuve Blvd. West, Montréal, Québec H3G 1M8 
Telephone (514) 848-4880/Fax (514) 848-2814 
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PRIERE D'AFFICHER 


UNIVERSITE CONCORDIA : LARRY ENGLISH, C.A.. NOMME 
CHEF DE LA DIRECTION FINANCIERE 


MONTREAL / 19 juin 1996 — Le Conseil d’administration de l’Université Concordia a annoncé 
aujourd’ hui la nomination de M. Larry English, C.A., au tout nouveau poste de chef de la direction 
financiére pour un mandat de cinq ans qui prendra effet le 22 juillet 1996. 


La fonction financiére était auparavant rattachée au vice-rectorat aux relations institutionnelles et aux 
finances de |’ Université. Ce vice-rectorat a été scindé en deux dans le cadre d’une restructuration 
administrative approuvée l’automne dernier par le Conseil ; la réorganisation permettra a 1’ Université 
d’épargner 290 000 $ au cours des deux prochaines années. C’est l’honorable Marcel Danis qui sera le 
nouveau titulaire du poste de vice-recteur aux relations institutionnelles. 


La fonction de chef de la direction financiére est un poste de haut niveau dont peu d’établissements 
d’enseignement supérieur se sont dotés jusqu’a présent au Canada. M. Larry English en sera l’une des 
rares titulaires dans une université canadienne, et le seul dans une université québécoise. II relévera 
directement du recteur et vice-chancelier. 


Larry English est diplémé de l'Université Concordia (BComm, 1978) et de l'Université McGill 
(Dipléme de 2° cycle en comptabilité, 1981). Il est devenu administrateur agréé en 1980 et comptable 
agréé en 1981. 


Depuis 1989, il est directeur des finances 4 ]’hdpital St Mary’s ov il a dirigé la préparation et la mise en 
oeuvre d’un plan de réduction des dépenses de 13 millions de dollars sans effet négatif sur la qualité des 
services, par l’adoption d’un train de mesures d’efficacité. Ce chiffre représente 20% du budget de 
fonctionnement de cet établissement hospitalier. 


Avant de se joindre 4 I’hdpital St Mary’s, M. English a occupé divers postes d’encadrement, de gestion 
et de direction dans les domaines de la vérification et de la comptabilité auprés de la Banque de 
développement du Canada, de la firme Victor, Gold et Cie et de la firme Pannell Kerr Foster. 


Depuis 1984, dans le cadre du programme d’éducation permanente du Collége Vanier, il donne des 
cours sur la tenue de livres, la fiscalité, la gestion financiére et les petites entreprises. 


NOTE : Les journalistes qui désirent faire des entrevues au téléphone ou en 
personne avec M. English sont priés de faire les arrangements nécessaires 
par l’entremise du Service des relations publiques de |’Université. 


Service des relations publiques 
1455 boul. de Maisonneuve ouest, Montréal, Québec H3G 1M8 
Téléphone (514) 848-4880/Télec. (514) 848-2814 


